Removing graphene key to recovering health for many. Here's how 


Indepărtarea grafenului, cheia pentru recuperarea 


sănătăţii pentru multi. lată cum 


Îndepărtarea grafenului din corpul TĂU, care poate fi transmis 
de la VAXXXinatii COVID la NeVAXXXinati 'Mo) U: LELE: Lc: Li 
o substanţă otrăvitoare pentru oameni, a fost găsit în 
"vaxxxinurile” Covid 19 si cele gripale, în rezervele de apă, în 
aerul pe care îl respirăm prin chemtrails și chiar în hrana 
noastră. 


pot provoca și mai multe daune sănătății 
UuT-T- Fii 4-Mihttps://rumble.com/vfss45-the-corona-flare-effect-and- 
EI: Bill Simptomele intoxicației cu oxid de grafen și ale bolii 
cauzate de radiaţiile electromagnetice (EMF) sunt identice cu 
simptomele descrise ca fiind CoVID. Vestea bună este că, 
acum, oxidul de grafen a fost identificat ca fiind un 
contaminant și că există modalități de a elimina oxidul de 
grafen din fluidele și țesuturile corpului și de a vă restabili 
https://www.bitchute.com/video/Z2sAHOWoz38r/ 


Să nu pierdem contactul... Guvernul dumneavoastră și marii 
tehnocrați încearcă în mod activ să cenzureze informațiile 
raportate de The Expose, pentru a-și servi propriile 
“Ui4ii £,4B Aceasta este o abordare holistică de alcalinizare 
care constă în utilizarea simultană a mai multor metode 
diferite pentru cel mai bun efect, inclusiv suplimente specifice 
pentru a degrada oxidul de grafen, hidrosol pegylat în corpul 
dumneavoastră și controlul câmpurilor electromagnetice 
pulsatorii din mediul înconjurător pentru a minimiza activarea 
și autoasamblarea oxidului de grafen. |. Bi du: lie lu 
din mai multe surse și se bazează pe studii științifice. Link- 
urile pentru articole, conferinţe și interviuri sunt menționate 
mai jos. 


a 


Ințelegerea glutationului Glutationul este o 
substanţă compusă din aminoacizi: glicină, 
cisteină și acid glutamic. Acesta este produs în 
mod natural de ficat și este implicat în multe 
procese din organism, inclusiv în construirea și 
repararea țesuturilor, în fabricarea substanțelor 
chimice alcalinizante și a proteinelor necesare în 
organism, precum și pentru susținerea sistemului 
imunitar. Avem o rezervă naturală de glutation în 
corpul nostru. Acesta este cel care ne oferă un 
sistem imunitar puternic și alcalinizant. 


Atunci când nivelurile de glutation sunt ridicate în 
organism, nu avem probleme, iar sistemul nostru 
imunitar alcalinizant funcționează bine. Dar atunci 
când cantitatea de oxid de grafen din organism 
depășește cantitatea de glutation, acesta 
provoacă colapsul sistemului imunitar și 
declanșează o furtună acidă de citokine. Modul în 


care oxidul de grafen poate crește rapid pentru a 
depăși glutationul din organism este prin excitație 
electronică electrică, magnetică. Adică, frecvenţe 
electromagnetice care bombardează grafenul, 
care oxidează sau fermentează sângele și celulele 
corpului , ceea ce declanșează rapid simptomele 


otrăvirea cu substanţe chimice și radiaţii la care 
se face referire ca fiind Covid-19, nu a afectat 
aceste persoane. 


Oxidul de grafen, atunci când este oxidat sau 
activat de anumite frecvențe FEM (2,4GHz sau 4G 
și 8,4GHz și frecvente superioare, sau 5G), 
depășește capacitatea organismului de a crea 
suficient glutation, ceea ce distruge sistemul 
imunitar și provoacă boala. URL: 
îmbolnăvire (cum ar fi simptomele Covid și toate 
"variantele”) este necesară creșterea nivelului de 
glutation din organism pentru a face față toxinei 
(oxid de grafen livrat în celule cu Hydrosol Pegylat 
și ARNm modificat genetic) care a fost introdusă 
prin inoculare, tampon (test PCR) sau arenol, și 
activată electro-magnetic prin WiFi de la turnurile 
de telefonie mobilă. 
https://www.bitchute.com/video/rdQhuY 455VmK/ 
Pacienţii Covid intubaţți la terapie intensivă s-au 


vindecat în câteva ore când au fost tratați cu glutation 
si NAC 


"Am asistat la studii clinice cu sute de pacienți 
care se aflau la terapie intensivă, conectaţi la un 
aparat respirator și intubați, practic în pragul 
morții. Cu pneumonii bilaterale cauzate de 
răspândirea oxidului de grafen și de radiațiile 
ulterioare de 5G, în plăcile pulmonare. Ei bine, 
această pătare difuză la acești pacienţi este 
simetrică, ceea ce nu s-ar întâmpla în cazul unui 
agent biologic, deoarece ar fi mai degrabă 
asimetrică, ca de exemplu atunci când există o 
infecţie pneumococică, nu-i așa? Ei bine, în acest 
caz, o pată difuză apare de obicei într-o parte a 
plămânului, dar nu și în alta, nu în ambele simetric. 
Așadar, atunci când au fost tratați cu glutation pe 


cale intravenoasă directă - sau chiar și pe cale 
orală - sau cu N-acetilcisteină (NAC) în doze de 600 
mg sau mai mari, oamenii au început în câteva ore 
să își recupereze saturaţia de oxigen” - Ricardo 
Delgado, La Quinta Columna. 

N-acetilcisteina ("NAC") este un supliment care 
determină organismul să producă glutation, este 
cunoscut ca precursor al glutationului și determină 
organismul să secrete glutation în mod endogen, 
așa cum se întâmplă atunci când faceți sport 
intens. NAC provine din aminoacidul L-cisteină și 
este folosit de organism pentru a construi 
antioxidanți. Antioxidanţii sunt vitaminele, 
mineralele și alte substanţe nutritive care 
protejează și repară celulele de daune. Puteți 
obține NAC sub formă de supliment sau de 
medicament pe bază de rețetă. 

Zincul în combinație cu NAC sunt antioxidanți 
esențiali utilizaţi pentru a degrada oxidul de 
grafen. Ricardo Delgado afirmă că, cu acești doi 
antioxidanți, a ajutat personal persoanele afectate 
de magnetism (oxidul de grafen este hiper- 
magnetic) după inoculare (vaccinare). Este vorba 
de persoane cu două doze de Pfizer sau Moderna 
care au devenit magnetice și care după aceste 
suplimente, nu mai au acest simptom. 
https://www.drrobertyoung.com/post/removing-the- 
graphene-transmitted-from-the-covid-vaxxxinated- 
to-the-unvaxxxinated-from-your-body? 
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